
八ードウエア 

3の取り扱いと操作 



本体の設置や接続、各部の名称などシステムのセツトアップを始める前や運用時に知っておいていただき 
たい基本的なことがらについて説明します。 


設置10ページ） . 本体の設置手順について説明します。 

各部の名称と機能 (—24 ページ） . 本体の各部の名称と機能についてパーツ単位に説 

明しています。 

接続について (—32 ページ） . 本体にケーブルを接続する際の注意事項を記載し 

ます。 


基本的な操作 (—34 ページ) 


電源の ON や OFF の方法、およびフ□ツピーディ 
スクや CD - ROM のセツト方法などについて説明 
しています。 













設置 

本装置は卓上または EIA 規格に適合したラックに設置して使用します。 


卓上への設置 



A 注意 


® A 

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。指示を 
守らないと、火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。 
詳しくは、 iii ページ以降の説明をご覧ください。 

• 指定以外の場所に設置しない 


設置にふさわしい場所は次のとおりです。 
















次に示す条件に当てはまるような場所には、設置しないでください。これらの場所に本体を 

設置すると、誤動作の原因となります。 

• 温度変化の激しい場所(暖房器、エアコン、冷蔵庫などの近く）。 

• 強い振動の発生する場所。 

• 腐食性ガス(二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素、塩素、アンモニア、オゾンなど)の存 
在する場所。また、ほこりや空気中に腐食を促進する成分(塩化ナトリウムや硫黄など) 
や導電性の金属などが含まれている場所。 

• 帯電防止加工が施されていないじゅラたんを敷いた場所。 

• 物の落下が考えられる場所。 

• 電源コードまたはインタフェースケープルを足で踏んだり、引っ掛けたりするおそれの 
ある場所。 

• 強い磁界を発生させるもの（テレビ、ラジオ、放送/通信用アンテナ、送電線、電磁ク 
レーンなど)の近く（やむを得ない場合は、保守サービス会社に連絡してシールドエ事な 
どを行ってください)。 

• 本体の電源コードを他の接地線(特に大電力を消費する装置など)と共用しているコンセ 
ントに接続しなければならない場所。 

• 電源ノイズ(商用電源をリレーなどで ON / OFF する場合の接点スパークなど)を発生する 
装置の近くには設置しないでください。（電源ノイズを発生する装置の近くに設置すると 
きは電源配線の分離やノイズフィルタの取り付けなどを保守サービス会社に連絡して 
行ってください。） 

卓上に置く場合は、本体底面に添付のゴム足を貼り付けてください。 

設置場所が決まったら、本体の底面をしっかりと持って、設置場所にゆっくりと静かに置い 

てください。本体は3台まで積み重ねて置くことができます。 
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ラックへの設置 


ラッウの設置については、ラックに添付の説明書を参照するか、保守サービス会社にお問い 
合わせください。 

ラックの設置作業は保守サービス会社に依頼することもできます。 




△注意 


次に示す条件に当てはまるような場所には、ラッウを設置しないでください。これらの場所 
にラッウを設置したり、ラッウに本体を搭載したりすると、誤動作の原因となります。 

• 本体をラックから完全に引き出せないような狭い場所。 

♦ラックや搭載する装置の総重量に耐えられない場所。 

• スタビライザが設置できない場所や耐震工事を施さないと設置できない場所。 

• 床におうとつや傾斜がある場所。 

• 温度変化の激しい場所(暖房器、エアコン、冷蔵庫などの近く）。 

• 強い振動の発生する場所。 

• 腐食性ガス(二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素、塩素、アンモニア、オゾンなど)の存 
在する場所。また、ほこりや空気中に腐食を促進する成分(塩化ナトリウムや硫黄など) 
や導電性の金属などが含まれている場所。 

• 帯電防止加工が施されていないじゅうたんを敷いた場所。 

• 物の落下が考えられる場所。 


装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷や 
けがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、 iii ページ 
以降の説明をご覧ください。 

• 1人で搬送•設置をしない 

* 1人で部品の取り付けをしない 

• 荷重が集中してしまうような設置はしない 

* ラックが不安定な状態でデパイスをラックから引き出さない 

* 複数台のデバイスをラックから引き出した状態にしない 

• 定格電源を超える配線をしない 


装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死 
亡する、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、 iii ページ以降の説明を 
ご覧ください。 

• 指定以外の場所に設置しない 
春アース線をガス管につながない 


A A 
⑩ 


A\ 
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• 強い磁界を発生させるもの（テレビ、ラジオ、放送/通信用アンテナ、送電線、電磁ク 
レーンなど)の近く（やむを得ない場合は、保守サービス会社に連絡してシールドエ事な 
どを行ってください)。 

• 本体の電源コードを他の接地線(特に大電力を消費する装置など)と共用しているコンセ 
ントに接続しなければならない場所。 

• 電源ノイズ(商用電源をリレーなどで ON / OFF する場合の接点スパークなど)を発生する 
装置の近く（電源ノイズを発生する装置の近くに設置するときは電源配線の分離やノイズ 
フィルタの取り付けなどを保守サービス会社に連絡して行ってください）。 

本体をラックに取り付ける手順を以下に示します。取り外し手順については、取り付け手順 
の後で説明しています。 

ここでは、 NEC 製のラッウまたは他社製ラックへの取り付け手順について説明します。 
NEC 製のラッウのうち、 N 8540 -28/29/38 に取り付ける場合は、オプションの「 N 8 143-39 
ラッウ取り付け用ブラケット」が必要です。取り付け手順については、 N 8 143-39 ラック取 
り付け用ブラケットに添付の説明書を参照するか、保守サービス会社にお問い合わせくださ 
い。 







装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死 
亡する、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、 m ページ以降の説明を 
ご覧ください。 

• 規定外のラックで使用しない 

• 指定以外の場所で使用しない 



△注意 


AA 

A A 

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷や 
けがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、 m ページ 
以降の説明をご覧ください。 

• 落下注意 

• 装置を引き出した状態にしない 

參カバーを外したまま取り付けない 

• 指を挟まない 

Q 


H -0 ラック内部の温度上昇とエアフローについて 

複数台の装置を搭載したり、ラックの内部の通気が不十分だったりすると、ラック内部の温 
度が各装置から発する熱によって上昇し、動作保証温度 （10° C ~35° C ) を超え、誤動作を 
してしまうおそれがあります。運用中にラック内部の温度が保障範囲を超えないようにラッ 
ク内部、および室内のエア フロー について十分な検討と対策をしてください。 
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項番 

名称 

数量 

備考 

① 

マウントプラケット 

2 


② 

マウントホルダー (L) 

1 


③ 

マウントホルダー (R) 

1 


④ 

サ ポー トブラケット 

2 


⑤ 

エクステンションプラケット 

2 


⑥ 

フロントべゼル 

1 


⑦ 

コアナット 

8 


⑧ 

ネジ A 

4 

M4 ネジ、ネジ部の長さ： 6 mm、 イン 
ナーレールを本体に固定する際に使用す 

⑨ 

ネジ B 

2 

M3 ネジ、ネジ部の長さ： 6 mm、 マウン 
トホルダーを本体に固定する際に使用す 

⑩ 

ネジ C 

2 

皿ネジ、 M 3 ネジ、ネジ部の長さ： 6 
mm、 エクステンションブラケットを固定 
する際に使用する。 

⑪ 

ネジ D 

6 

M5 ネジ、ネジ部の長さ：10 mm、 サボー 
トブラケットをラックに固定する際に使 
用する。 


必要な工具 

ラックへ取り付けるために必要な工具はプラスドライパとマイナスドライパです。 
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取り付け手順 


次の手順で本体をラックへ取り付けます。 

I p-O NEC 製のラックのろち、 N 8540 -28/29/38 への取り付けには N 8 143-39 ラック取り 
ttmm 付け用ブラケットが必要となります。また、取り付け方法については N 81 43-39 ラック 
取り付け用ブラケットに添付の説明書をご覧ください。 

• マウントブラケットとマウントホルダーの取り付け 


1. マウントブラケットのネジ穴と本体側面 
のネジ穴を合わせる。 

2. マウントブラケットをネジ A (2 本)で本体 
に固定する。 

3. もう一方の側面にマウントブラケットを 
手順1〜2と同じ手順で取り付ける。 

4. マウントホルダーをネジ B (各1本)で本体 
に固定する。 




それぞれ、エンボスをボス穴にはめ込んでください。 
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コアナツトの取り付け 


コアナツ 




コアナットは下側のクリップをラックの四角穴に引っかけてからマイナスドライパなど 
で上側のクリップを穴に差し込みます。 



ラックの前後、左右に取り付けたコアナツトの高さが同じであることを確認してください。 


サポートブラケットを固定する位置に添付のコアナットを取り付けます。コアナットは 
ラックの前面(左右とも）に各2個、背面(左右とも）に各2個の合計8個取り付けます。 

コアナットは n U (ラッウでの高さを表す単位)」の中に2個取り付けてください ( NEC 製の 
ラックでは、 1 U 単位に丸い刻印があります）。 1 U あたり、スロット（角穴）が3つありま 
す。3つのスロットのうち、ラッウ前面側では上の2つのスロットに、ラック背面側では 
上下のス□ットにコアナットを取り付けます。 

コアナットはラッウの内側から取り付けます。ラックの前面に取り付けたコアナット 
は、上側がサポートブラケット前面の固定に使用します。下側は本体に取り付けたマウ 
ントホルダーにあるセットスウリューの受けとなります。背面のコアナットはサポート 
ブラケット背面の固定用として使われます。 










④もう一方のプラケットをエクステン 
シヨンプラケットに差し込む。 




サポートプラケットを固定する部分のフレームが ラ、 ソクのフレームよりも手前にあることを確 
認してください。 

4. 一度取り外して、サポートプラケットの四角穴がブラケットで完全に隠れていることを確認す 
る0 


完全に隠れていたら、再度、ラックに取り付けてください。 



ネジ D 


本体のセツトスクリューの 
受けに使用する 



ラック前面側 


ラック側面側 


サボートブラケットのネジ穴は多少上下にずらすことができる程度のクリアランスを持ってい 
ます。初めて取り付ける場合は、コアナットのネジ穴がサボートブラケットのネジ穴の中央に 
位置するようにしてから固定してください。もし、本体を取り付けたときに本体の上下に搭載 
している装置にぶつかる場合は、いったん本体を取り出してサボートブラケットの固定位置を 
調整してください(ぶつかる装置の取り付け位置も調整する必要がある場合もあります）。 


B . もう一方のサポートブラケットを手順1〜5と同じ手順で取り付ける。 




すでに取り付けているサボートブラケットと同じ高さに取り付けていることを確認してくださ 
ぃ〇 


5. サポートブラケットを支えながら、ネジ D (3 本)でラックに固定する。 

サボートブラケットが水平に取り付けられていることを確認してください。 



□ □ □ □ □ 


□ □ □- 
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• 本体の取り付け 


取り付けは1人でもできますが、ラック上段へ取り付ける場合には2人以上で行ってくだ 
さい。 


1. 本体の前面が手前になるよラにして持 
〇〇 

2. 本体側面にあるマウントプラケットをサ 
ポートブラケットに差し込みながらラッ 
クへ押し込む。 




本体の上下に搭載している装置にぶつかる場合は、いつたん本体を取り出してサボートブラケッ 
卜の固定位置を調整してくださし〉(ぶつかる装置の取り付け位置も調整する必要がある場合もあ 
ります）。 


• 本体の固定 


1 . 本体をラックへ完全に押し込む。 


2. 左右のマウントホルダーにあるセツトス 
クリューでラックに固定する。 
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取り外し手順 

次の手順で本体をラックから取り外します。取り外しは1人でもできますが、なるべく複数 
名で行ラことをお勧めします。 




A 注意 

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷や 
けがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、 iii ページ 
以降の説明をご覧ください。 

• 指を挟まない 

• ラックが不安定な状態でデバイスをラックから引き出さない 
• 落下注意 

• 装置を引き出した状態にしない 

• 複数台のデバイスをラックから引き出した状態にしない 
• 動作中に装置をラックから引き出さない 


1. フロントべゼルのロックを解除する。 




3. 〇 S からシャツトダウン処理をするか POWER スイッチを押して本体の電源を〇 FF(POWER ランプ 
消灯)にする。 
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4. 本体前面（または背面）にある UID スイッチを押して、 UID ランプを点灯させる。 


000000000000000000000「 
)00000000000000000000000000 
00000000000000000000000000 L 
)0000000000000000000000000 
00000000000000000000000000 
)0000000000000000000000000 
00000000000000000000000000 


〇〇^ 






◎發 1 


〇 〇〇 
〇)。〇〇 


-SS-2 


mm 


UID スイッチ 
(ランプ兼用） 


5. 本体に接続しているすべてのケーブル、および電源コードを取り外す。 


I チェック] 


本体背面のケープルや電源コードを取リ外す前に UID ランプで取リ外そうとしている装置である 
ことを確認してください。 


6. 前面の左右にあるセットスクリューをゆ 
るめて、ハンドルを持ってゆっくりと 
ラックから引き出す。 


本体の両端をしっかりと持てる位置（約 
1 5 cm ほど)までゆっくりと静かにラック 
から引き出してください。 



w-OBM 

本体を引き出しすぎると、サボートブラケットから外れて落下するおそれがあります。本体に 
貼り付けられている警告ラベルを見ながら注意して本体を引き出してください。 


7. 本体の左右底面をしっかりと持って取り外し、じょラぶで平らな机の上に置く。 

In-OD^ 

I 本体を引き出したまま放置しないでください。必ずラックから取り外してください。 


ラックの機構部品も取り外す場合は、「取り付け手順」を参照して取リ外してください。 
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各部の名称と機能 

本体の各部の名称を次に示します。ここで説明していない部品は本装置では使用しません。 


本体前面 


フロントぺゼルを取り外した状態: 
















① フロントべセル 

日常の運用時に前面のデバイス類を保護すカバー。添付 
のセキュリティキーでロックすることができる （—34 
ページ)。 

② キースロット 

フロントベセルのロックを解除するセキュリティキーの 
差し口。 

③ STATUS ランプ(緑色/アンバー色） 

ハードウェアの状態を表示するランプ。正常に動作して 
いる間は緑色に点灯する。異常が起きると消灯、緑色に 
点滅、またはアンパー色に点灯/点滅する （—29 ベー 
ジ)。 

④ DISK ACCESS ランプ(緑色） 

取り付けているディスクが動作しているときに点灯する 
(—31 ぺージ)〇 

⑤ リセットスイッチ 

押すとリセットを実行する。通常は使用しない。 

⑤ POWER スイッチ/ POWER ランプ(緑色） 

電源を ON/OFF するスイッチ035ページ)。一度押す 
と POWER ランプが点灯し、 ON の状態になる。もう一 
度押すと電源を〇 FF にする（ランプは消灯する）。4秒以 
上押し続けると強制的にシャットダウンする。 

⑥ UID (ユニッ HD ) ランプ(青色 VUID スイッチ 

UID ランプを〇 N/OFR こするスイッチ。スイッチを一度 
押すと、 UID ランプが点灯し、もろ一度押すと消灯する 
(—41 ページ)。ソフトウエアからのコマンドによって 
も点滅する。 


⑦ ACT/LINK ランプ(緑色） 

ネットワークポートが接続しているハプなどのデバイスと 
リンクしているときに緑色に点灯し、アクティブな状態に 
あるときに緑色に点滅する （—31 ページ)。末尾の数字は 
「1」が LAN ポ ー M 用で、「2」が LAN ポート2用を示す。 

⑧ CD-ROM ドライブ 

CD - ROM の読み出しを行う装置 (—38 ページ)。 

(8)-1 ディスクアクセスランプ 

(8)-2 CD トレーイジェクトボタン 

(8) -3 強制イジェクトホール 

⑧ 3.5 インチフロッピーディスクドライブ 

3.5 インチフロッピーディスクを揷入して、データの書き込 
み/読み出しを行う装置 (—36 ページ)。 

(9) -1 ディスクアクセスランプ 

(9)-2 ディスク揷入口 

(9)-3 イジェクトボタン 
⑱ NMI(DUMP) スイッチ 

押すとメモリダンプを実行する。通常は使用しない。 

⑪ USB コネクタ(未使用） 

⑫シリアルポート B(COM B) コネクタ 

シリアルインターフェースを持つ装置と接続する (-32 
ページ)〇 
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本体背面 


④ ⑤④⑤ ⑦ 



① 電源コネクタ 

AC コードを接続するコネクタ （—32 ページ)。 

② シリアルポート A(COM A) コネクタ 

シリアルインターフェースを持つ装置と接続する （—32 
ぺージ)。 

(D LAN コネクタ 

1 000 BASE - T /100 BASE - TX /10 BASE-T と接続する] 
ネクタ （—32 ページ)。 LAN 上のネットワークシステム 
と接続する。末尾の数字は n 」 が LAN ポート1で「2」が 
LAN ポート2を示す。 

④ ACT/LINK ランプ(緑色） 

ネットワークポートが接続しているハプなどのデパイ 
スとリンクしているときに緑色に点灯し、アクティブ 
な状態にあるときに緑色に点滅する （—31 ページ)。 


⑤ SPEED ランプ(黄色） 

ネットワークポートの通信速度を示すランプ (-31 ペー 
ジ)。 

⑧ LHD スイッチ /U 旧ランプ(青色） 

UID スイッチを押したときに点灯する。ソフトウェアから 
のコマンドによっても点灯する。 

⑦ PCI ポード増設用スロット 

オプションの PCI ボードを取り付けるスロット。 
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① ドライブベイ1(ハードディスクドライブ標準装 
備） 

② ドライブベイ2(ハードディスクドライブはオプ 
シ ヨン） 

③ 冷却フアン(末尾の数字はフアン番号を示す） 

④ リモートマネージメントカード 


⑤ PCI ライザーカード 
© マザ _ ポ _ ド 
© ヒー トシンク 
⑧メモリ 
⑧エアダクト 
® 電源ュニット 
⑪フロントパネルボード 


アの取り扱いと操作 
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① 


② 


旧 E コネクタ（プライマリ、八ードディスク用） 

旧 E コネクタ（セカンダリ、未使用） 

シリアル ATA コネクタ(末尾の数字はコネクタ番号 
を示す） 

リモートマネージメントカードコネクタ 
(N81 15-01 CP01 を標準実装） 

USB コネクタ（フロント用） 

LED コネクタ 

PCI ライザーカードスロット 

外部接続コネクタ/外部からの操作スイッチ 


プ□セッサソケット 
電源コネクタ 

DIMM ソケット(末尾の数字は DIMM 番号を示 
す） 

冷却ファンコネクタ(末尾の数字はファン番号を 
示す） 

スピーカ 

フロントパネルコネクタ 

CMOS メモリコンフィグレーションジャンパ 

リチウムパッテリ 

フロッピーディスクドライブコネクタ 


⑱⑪⑫ ⑬ ⑭⑮⑯⑰ 


①②③ 3 ⑤⑥ Q ⑧⑨ 



28 






ランプ表示 


本体前面には8つ、背面には3つのランプがあります。ランプの表示とその意味は次のとおり 
です。 

POWER ランプ(爭） 

本体前面に H 固あります。本体の電源が ON の間、ランプが緑色に点灯しています。 


STATUS ランプ (▲) 

本体前面にあります。ハードウエアが正常に動作している園は STATUS ランプは緑色に点灯 
します。 STATUS ランプが消灯しているときや、緑色に点滅、またはアンパー色に点灯/点 
滅しているときはハードウエアになんらかの異常が起きたことを示します。 

次に STATUS ランプの表示の状態とその意味、対処方法を示します。 

■ I ： • ESMPRO またはオフライン保守ユーティリティをインストールしておくとエラーログ 

を参照することで故障の原因を確認することができます。 

• いったん電源を OFF にして再起動するときに、 0 S からシャットダウン処理ができる場 
合はシャットダウン処理をして再起動してください。シャットダウン処理ができない場 
合はリセット、強制電源 OFF をするか (35 ページ参照）、一度電源コードを抜き差しして 
再起動させてください。 


ハ—ドウ H アの取り扱いと操作 
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STATUS ランプの 
状態 

意味 

対処方法 

緑色に点灯 

正常に動作しています。 

- 

緑色に点滅 

メモリが縮退した状態で動作してい 
ます。 

BIOS セットアップユーテイリテイ 
「SETUP」 を使って縮退しているメモリ 
を確認後、早急に交換することをお勧め 
します。 

CPU エラーを検出した状態で動作し 
ています。 

BIOS セットアップユーテイリテイ 
「SETUP」 を使って CPU の状態を確認 
後、早急に交換することをお勧めしま 
す。 

消灯 

電源が 0FR こなっている。 

電源を〇 N にしてください。 

POST 中である。 

しばらくお待ちください。 POST を完了 
後、しばらくすると緑色に点灯します。 

CPU でエラーが発生した。 

いったん電源を〇 FF にして、電源を 0N 
にし直してください。 POST の画面で何 
らかのエラーメッセージが表示された場 
合は、メッセージを記録して保守サービ 
ス会社に連絡してください。 

CPU 温度の異常を検出した。 

ウォッチドッグタイマタイムアウト 
が発生した。 

メモリで訂正不可能なエラーが検出 
された。 

PCI システムエラーが発生した。 

PCI パリティエラーが発生した。 

CPU パスエラーが発生した。 

メモリダンプリクエスト中。 

ダンプを採取し終わるまでお待ちくださ 
い。 

アンパー色に点灯 

温度異常を検出した。 

内部のファンにホコリやチリが付着して 
いないかどうが確認して<ださい。ま 
た、内部ファンのケープルが確実に接続 
されていることを確認してください。 
それでも表示が変わらない場合は、保守 
サービス会社に連絡して<ださい。 

電圧異常を検出した。 

保守サービス会社に連絡して<ださい。 

アンパー色に点滅 

ファンアラームを検出した。 

内部ファンのケープルが確実に接続され 
ていることを確認して<ださい。それで 
も表示が変わらない場合は、保守サービ 
ス会社に連絡して<ださい。 

温度警告を検出した。 

内部のファンにホコリやチリが付着して 
いないかどうが確認して<ださい。ま 
た、内部ファンのケープルが確実に接続 
されていることを確認してください。 
それでも表示が変わらない場合は，保守 
サービス会社に連絡して<ださい。 

電圧警告を検出した。 

保守サービス会社に連絡して<ださい。 
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DISK ACCESS ランプ (i) 

本体前面にあります 。 DISK ACCESS ランプは本体内部のハードディスウや CD - ROM ドライ 
プにアクセスしているときに点灯します。 


アクセスランプ 

本体前面にあるフ□ツビーディスウドライプと CD - ROM ドライブのアクセスランプは、それ 
ぞれにセツトされているデイスウや CD - ROM にアウセスしているときに点灯します。 


UID ( ユニット ID ) ランプ 

本体前面と背面に各 H 固あります。本体前面にある UID スイッチを押すと点灯しもう一度押 
すと消灯します。ソフトウェアからのコマンドを受信したときは点滅で表示します。複数台 
の装置がラッウに搭載された中がら特定の装置を識別したいときなどに使用することができ 
ます。特にラック背面からのメンテナンスのときは、このランプを点灯させておくと、対象 
装置を間違えずに作業することができます。 


ACT/LINK ランプ ( 晶 1 、晶 2) 

本体前面と背面 ( LAN コネクタ部分)に各1個あります。本体標準装備のネットワーウポート 
の状態を表示します。本体と HUB に電力が供給されていて、かつ正常に接続されている場合 
に点灯します ( LINK )。 ネットワークポートが送受信を行っているときに点滅します ( ACT )。 
LINK 状態なのにランプが点灯しない場合は、ネットワークケープルやケーブルの接続状態を 
確認してください。それでもランプが点灯しない場合は、ネットワーウ ( LAN ) コント□—ラ 
が故障している場合があります。お買い求めの販売店、または保守サービス会社に連絡して 
ください。 


SPEED ランプ 

本体背面の LAN コネウタ部分に各1個あります。本体標準装備のネットワークポートの通信 
モードが1000 BASE - T か、100 BASE - TX 、 10 BASE - T のどちらのネットワークインタ 
フェースで動作されているかを示します。アンパー色に点灯しているときは1000 BASE-T 
で、緑色に点灯しているときは100 BASE - TX で動作されていることを示します。消灯して 
いるときは、 10 BASE - T で動作していることを示します。 


八—ドウエアの取り扱いと操作 
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接続について 

本体にネットワークを接続します。 

ネットワークケーブルを本体に接続してから添付の電源コードを本体に接続し、電源プラグをコンセント 
につなげます。 




Si 1 


A A 

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。指示を 
守らないと、人が死亡する、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは 、 iii 
ページ以降の説明をご覧ください。 

• ぬれた手で電源プラグを持たない 

• アース線をガス管につながない 




A 注意 





装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。指示を 
守らないと、火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。 
詳しくは、 iii ページ以降の説明をご覧ください。 

• 指定以外のコンセントに差し込まない 

• たこ足配線にしない 

• 中途半端に差し込まない 

• 指定以外の電源コードを使わない 

• プラグを差し込んだままインタフェースケーブルの取り付けや取り外しをしない 
• 指定以外のに5塔八フェースケーブルを使用しない 



• 本体および接続する周辺機器の電源を OFF にしてから接続してください。 ON の状態の 
まま接続すると誤動作や故障の原因となります。 

• サードパーティの周辺機器およびインタフェースケーブルを接続する場合は、お買い求 
めの販売店でそれらの装置が本装置で使用できることをあらかじめ確認してください。 
サードパーティの装置の中には本装置で使用できないものがあります。 

• ダイヤルアップ経由のエクスプレス通報サービスを使用する場合は、 NEC フィールディ 
ングに相談してください。 

• 回線に接続する場合は、設定機関に申請済みのポードを使用してください。 

• シリアルポートコネクタには専用回線を直接接続することはできません。 

• PCI ス□ットに搭載したオプションの LAN ポードに接続したケーブルを抜くときは、コ 
ネクタのツメが手では押しにくくなつているため、マイナスドライバなどを使用してツ 
メを押して抜いてください。その際に、マイナスドライバなどが LAN ポートやその他 
のポートを破損しないよう十分に注意してください。 
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ケーブルを接続した後は、ケーブルタイなどでケーブルが絡まないよラに束ねてください。 


I n -〇 ラックに搭載している場合は、周辺機器を接続した後ケーブルがラックのドアや側面のガイ 
ドレールなどに当たらないようフォーミングしてください。 


シリアルインタ フエー スを 



シリアルインタフェースを 

最後に添付の電源コードを 持つ装置 (UPS など） 

コンセントまたは UPS の | 

サービスコンセントに接続する。 



品 1 a *5 2 



LAN 上のネットワークシステム（ハプやマルチ 
ポートリビータを介して接続されます） 


ハ—ドウエアの取り扱いと操作 
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基本的な操作 


ハードウェアの基本的な操作の方法について説玥します。 


フロントべゼル 


ラックに搭載した本体の電源の ON / OFF やフロッピーディスクドライブ、 CD - ROM ドライブ 
を取り扱うときはフロントぺゼルを取り外します(卓上に設置した場合は、フロントぺゼル 
を取り付けることはできません）。 

I 两~〇 フロントべゼルは、添付のセキュリティキーでロックを解除しないと開けることができませ 
ん。 


1. キースロットに添付のセキュリティキーを差し込み、キーをフロントぺゼル側に軽<押しながら 
回してロックを解除する。 



2. フロントぺゼルの右端を軽く持って手前 
に引<。 

3. フロントぺゼルを左に少しスライドさせ 
てタブをフレームから外して本体から取 
り外す。 


フロントぺゼルを取り付けるときは、フロ 
ントぺゼルの左端のタブを本体のフレーム 
に引っかけるようにしながら取り付けま 
す。取り付けた後はセキュリティのために 
もキーでロックしてください。 


フレーム 
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POWER スイツチ-電源の ON / OFF / 再起動- 


本体の電源は前面にある POWER スイッチを押すと〇 N の状態になります。 

次の順序で電源を ON にします。 

p -〇 • 添付の「バックアップ CD-ROM」 を CD-ROM ドライブにセットしたまま起動するとシス 
テムを再インスト ー ルしてしまいます（このときに確認のメッセージなどは表示されま 
せん）。 

• 添付の 「EXPRESSBUILDER(SE)J を CD-ROM ドライブにセットしたまま起動すると 
EXPRESSBUILDER(SE) が起動し、通常の運用には利用できません。 

1. ラックに搭載している場合は、フロントぺゼルを取り外す。 

2. フロッピーディスクドライプにフロッピーディスクをセットしていないことを確認する。 

3. 本体前面にある POWER スイッチを押す。 
powro ランプが緑色に点灯します。 



POWER スイッチ 
(POWER ランプ兼用) 


電源コードを接続するとハードウエアの初期診断を始めます(約5秒間)。初期診断中は POWER 
スイッチは機能しません。電源コードの接続直後は、約5秒ほど時間をおぃてから POWER ス 
イッチを押してくださぃ0 

電源〇 N の後、自己診断プログラム (POST) を実行してハードウエアを診断しています。 POST を 
完了するとシステムが起動します。システムの起動後は Management Console から本体の設定や 
管理ができます。 4 章をご覧ください。 

本体の電源の〇 FF やリセツト（再起動)は Management Console を使用します。 4 章を参照してく 
ださい。 Management Console から電源を〇 FF できないときは本体の POWER スイツチを 4 秒以 
上押し続けてください(強制電源 OFF ) 。 


ハ—ドウエアの取り扱いと操作 
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フロッピーディスクドライブ 


本体前面にフロッピーディスウを使ったデータの読み出し（リード） • 保存(ライト）を行うこ 
とのできる 3.5 インチフロッピーディスクドライブが搭載されています。 

3.5 インチの 2 HD フロツピーデイスク （1.44 M パイト）と 2 DD フ□ツピーデイスク （720 K パイ 
卜）を使用することができます。 


フロッピーディスクのセット/取り出し 

フロッピーディスクをフロッピーディスクドライプにセットする前に本体の電源が0 N 
( POWER ランプ点灯）になっていることを確認してください。 

フロッピーディスクをフロッピーディスクドライブに完全に押し込むと「カチッ」と音がし 
て、フロッピーディスクドライブのイジェクトボタンが少し飛び出します。 

イジェウトボタンを押すとセットレたフロッピーディスクをフ□ッビーディスウドライブか 
ら取り出せます。 

^ 春フォーマット済みのフロッピーディスクを使用してください。 

參フロッピーディスクをセットした後に本体の電源を ON にしたり、再起動するとフロッ 
ピーディスクから起動します。フロッピーディスク内にシステムがないと起動できませ 
ん〇 

• フロッピーディスクアクセスランプが消灯していることを確認してからフロッピーディ 
スクを取り出してください。アクセスランプが点灯中に取リ出すとデータが破壊される 
おそれがあります。 


フ□ッピーディスクの取り扱いについて 

フロッピーディスクは、データを保存する大切なものです。またその構造は非常にデリケー 
卜にできていますので、次の点に注意して取り扱ってください。 

• フロッピーディスクドライプにはていねいに奥まで挿入してください。 

參ラペルは正しい位置に貼り付けてください。 

• 鉛筆やポールペンで直接フロッピーディスクに書き込んだりしないでください。 

• シャッタを開けないでください。 

• ゴ5やほこりの多いところでは使用しないでください。 

參フ□ッピーディスウの上に物を置かないでください。 

• 直射日光の当たる場所や暖房器具の近くなど温度の高くなる場所には置かないでくださ 
い。 

• たばこの煙に当たるところには置かないでください。 

• 水などの液体の近くや薬品の近くには置かないでください。 

• 磁石など磁気を帯びたものを近づけないでください。 
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• ウリップなどではさんだり、落としたりしないでください。 

• 磁気やほこりから保護できる専用の収納ケースに保管してください。 

• フ□ッビーディスクは、保存している内容を誤って消 
すことのないようにライトプ□テクト（書き込み禁止） 

ができるようになっています。ライトプロテクトされ 
ているフロッピーディスウは、読み出しはできます 
が、ディスクのフォー マッ トやデータの書き込みがで 
きません。重要なデータの入っているフロッピーディ 
スウは、書き込み時以外はライトプロテクトをしてお 
くようお勧めします。 3.5 インチフロッピーディスウの 
ライトプロテクトは、ディスク裏面のライトプロテウ 
トスイッチで行います。 

• フロッピーディスクは、とてもデリケートな記憶媒体です。ほこりや温度変化によって 
データが失われることがあります。また、オペレータの操作ミスや装置自身の故障など 
によってもデータを失う場合があります。このような場合を考えて、万一に備えて大切 
なデータは定期的にパックアップをとっておくことをお勧めします。（本体に添付されて 
いるフロッピーディスウは必ずパックアップをとってください。） 



八—ドウエアの取り扱いと操作 
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CD - ROM ドライブ 


本体前面に CD - ROM ドライブがあります。 CD - ROM ドライプは CD - ROM (読み出し専用のコ 
ンパクトデイスウ）のデータを読むための装置です。 



△注意 


QA 

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。指示を 
守らないと、火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。 
詳しくは、 iii ページ以降の説明をご覧ください。 

• CD - ROM ドライブのトレーを引き出したまま放置しない 


CD - ROM のセツト/取り出し 

CD - ROM は次の手順でセツトします。 

1. CD - ROM を CD - ROM ドライプにセツトする前に本体の電源が ON ( POWER ランプが緑色に点灯) 
になっていることを確認する。 

2. CD - ROM ドライプ前面の CD トレーイジェクトポタンを押す。 


トレーが少し出てきます。 

3. トレーを軽く持って手前に引き出し、卜 
レーが止まるまで引き出す。 


4. CD - ROM の文字が印刷されている面を上 
にしてトレーの上に静かに、確実に置 

<〇 


5. 右囡のよろに片方の手でトレーを持ちな 
がら、もう一方の手でトレーの中心にあ 
る駆動部分に CD - ROM の穴がはまるよろ 
に指で押して、トレーにセットする。 
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6. トレーの前面を軽 < 押して元に民す。 



CD - ROM の取り出しは、 CD - ROM をセットするときと同じように CD トレー- T ジェクトボタ 
ンを押してトレーを引き出します。 

アクセスランプが点灯しているときは CD にアクセスしていることを示します。 CD トレーイ 
ジェクトボタンを押す前にアクセスランプが点灯していないことを確認してください。 


右図のように、片方の手でトレ _ を持ち、 もう 一 
方の手でトレーの中心にある駆動部分を押さえな 
がら CD - ROM の端を軽くつまみ上げるようにして 
トレーから取り出します。 

CD - ROM を取り出したらトレーを元に戻してくだ 
さい。 



取り出せなくなったときの方法 

CD トレーイジェクトボタンを押しても CD - ROM が取り出せない場合は、次の手順に従って 
CD - ROM を取り出します。 


1. POWER スイッチを押して本体の電源を 
OFF (POWER ランプ消灯）にする。 

2. 直径約 1.2mm、 長さ約100 mm の金属製 
のピン(太めのゼムクリップを引き伸ばし 
て代用できる）を CD-ROM 前面右側にあ 
る強制イジェクトホールに差し込んで、 

トレーが出てくるまでゆっくりと押す。 


30000000「 
00000000 
300010000し 
0000000 
30000000 
0000000 


強制イジェクトホール 


1。品 0 。 0 二 0 


• つま楊枝やプラスチックなど折れ 
やすいものを使用しないでくださ 
い0 

• 上記の手順を行っても CD-ROM が 
取り出せない場合は、保守サービ 
ス会社に連絡してください。 


3. トレーを持って引き出す。 

4. CD-ROM を取り出す。 

5. トレーを押して元に戻す。 


ハ—ドウエアの取り扱いと操作 
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CD - ROM の取り扱いについて 

使用する CD - ROM は次の点に注意して取り扱ってください。 

• CD 規格に準拠しない「コピーガード付き CD 」 などのディスクにつきましては、 CD 再生機 
器における再生の保証はいたしかねます。 

• CD - ROM を落とさないでください。 

• CD - ROM の上にものを置いたり、曲げたりしないでください。 

• CD - ROM にラペルなどを貼らないでください。 

• 信号面(文字などが印刷されていない面）に手を触れないでください。 

• 文字の書かれている面を上にして、トレーにていねいに置いてください。 

• キズをつけたり、鉛筆やボールペンで文字などを直接 CD - ROM に書き込まないでくださ 
い。 

參たばこの煙の当たるところには置かないでください。 

• 直射日光の当たる場所や暖房器具の近くなど温度の高くなる場所には置かないでくださ 
い。 

• 指紋やほこりがついたときは、乾いた柔らかい布で、内側から外側に向けてゆっくり、 
ていねいにふいてください。 

• 清掃の際は、 CD 専用のウリーナをお使いください。レコード用のスプレー、ウリーナ、 
ベンジン、シンナーなどは使わないでください。 

• 使用後は、専用の収納ケースに保管してください。 
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LMD スイツチ-本体の確認- 


複数の機器を1つのラッウに搭載している場合、保守をしようとしている装置がどれである 
かを見分けるために本体の前面および背面には 「 UID (ユニッ HD ) ランプ」がもうけられてい 
ます。 


UID スイッチ 

UID ランプ 


UID (ユニット ID ) スイッチを押すと UID ランプが点灯します。もう一度押すとランプは消灯 
します。 

ラック背面からの保守は、暗く、狭い中での作業となり、正常に動作している機器の電源や 
インタフェースケーブルを取り外したりするおそれがあります。 UID スイッチを使って保守 
する本装置を確認してから作業をすることをお勧めします。 



i 〇〇 A -2 
A 〇〇 1 -* 

//OONMI 
◎ 


八—ドウエアの取り扱いと操作 
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